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Elektrische Koppelung.

VIII, 8.

Es gibt eine andere Art der Koppelung zweier Kreise, bei der das
Gegenteil stattfindet. Es soil auch dieser Fall nock kurz erortert werden,
weil er bei der iiblichen Erzeugung Hertzscher Schwingungen in Be-
tracht kommt. Wir wollen annehmen, daJS die beiden Schwingungskreise
nicht magnetische, sondern elektrische Kraftlinien miteinander gemeiu
iiaben. Es soil also im ersten Kreise aufier der elektromotorischen Kraft,
die von der Selbstinduktion herruhrt, und aufier der Spannung, die in-
folge der Aufladung der Kapazitat durch den Strom ini ersten Kreise
wirksam wird, auch noch eine Spannungsdifferenz bestelien, die ein Bruch-
teil der auf der Kapazitat des zweiten Kreises bestehenden Spannungs-
differenz 1st, und umgekehrt. Die Grleichungen (58) nehmen dann die
Form an:
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und gehen durch Beriicksichtigung von (5) liber in:
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Daraus ergibt sich durch das gleiche Verfahren wie oben, wenn
gesetzt wird, die Grleichung:

dt3

dt2

C



dt

o

reoo

(    j

Die Losungen lassen sich wieder in den Formen (61) und (62) ansetzen,
Die Grleichungen (63) aber nehmen in diesem Falle die Form an:

a2 + b2 -j- c2 + d2 + 4ac
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Berechnet  man   die  Dauer   der   beiden  in  jedem  Kreise  auftretenden
Schwingungen unter Vernachlassigung der Dampfung, so findet man:allen hat es sich immer urn Resonanzprobleme
